CATALOGUE K (annulant les précédents) 

Établissements ‘ ‘VERY BEST” 

S8, Boulevard Voltaire^ 4, Impasse Truillot, PARIS <xi«) 
Téléphone : Roquette 25-67 Métro : Station Richard-Lenoir 



ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL INTENSIF & ECONOMIQUE, A INCANDESCENCEgD'ESSENCE 

ÉLECTRICITÉ ACÉTYLÈNE GAZ 

PNEUMATIQUE.’S 



